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安全にお使いいただくために必ずお守リください 


A 本製品は磁石を使用しておリます。 

/!\ この表示の注意事項を守らないと、使用者がけが 
/ • ' をしたり、物的損害の発生が想定される内容を示 
注意しています。 


•スピーカーを近づけると磁気記録媒体の記録が破壊されるこ 
とがあります。フロッピーディスク、磁気カード、磁気テープ、プ 
リペイドカード、 MO 、 MD 等の磁気記録媒体にスピーカーを近 
づけないで下さい。ブラウン管、スピーカー、 CD プレーヤー、 
DVD 、 携帯電話等に磁石を近づけると正常な動作が妨げられ 
たり、故障したリする可能性があります。 

•スピーカーを各種電子機器や映像機器さらには通信機器等に 
近づけないで下さい。スピーカーを電子制御機器に近づけた 
リ航空機に持ち込むと計器盤、制御盤に影響し、故障や事故に 
つながることがあります。近づけたり持ち込まないでください。 


A 絶対に行ってはいけないことを記述しています。 

/1 \ この表示の指示を守らないと、使用者が死亡また 
/ • \は重傷を負う可能性が想定される内容を示してい 
警告ます。 


•本製品は磁石を使用しておりますので、ペースメーカーなど電 
子医療機器を装着した人へ近づけることは大変危険ですお止 
めください。医療機器の正常な動作を損なう恐れがあります。 

•濡れた手で本製品に触らないでください。故障の原因となリま 
す0 


• 煙が出たり異臭や異音がしたら、すぐに iPod を抜いてください。 
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電す 
る恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求め 
の販売店にご相談ください。 

•本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたリしないでくだ 
さい。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、 
感電する恐れがあります。弊社サボートセンターまたは、お買 
しヽ求めの販売店にご相談ください。 

• 熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わない 
でください。 

本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでくだ 
さい。本製品に布などをかぶせないでください。 

•本製品を次の場所に設置しないで下さい。感電•火災の原因に 
なったり、製品に悪影響を与える場合があリます。強い磁界•静 
電気•震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光があ 
たるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、漏水 
の危険があるところ、油煙、湿気、湯気やホコリの多いところ。 

•異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセン 
ターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 


A この表示の注意事項を守らないと、使用者がけが 
をしたり、物的損害の発生が想定される内容を示 
しています。 

注意 

•本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 

• 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 

•本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。 

•音量を上げすぎないでください。耳を刺激するような大きな 
音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることが 
あります。また、はじめから音量を上げると突然大きな音が出 
て耳をいためることがあリます。音量は徐々に上げるようにし 
てください。 

•各接続コネクターのチリやホコリ等は取り除いてください。ま 
た、各接続コネクターには手を触れないでください。故障の 
原因となります。 


修理品の発送先 ( A ) 

<送付先> 

〒470-1121愛知県豊明市西川町島原 1-1 

バッファローコクヨサプライ修理センター宛 


(/ 於使用碑る前^^^ 

お使いになる前に、梱包内容、製品仕様をノ \°ッケージでご確認くださ 
い。もし不足じ T いるものがあれば、お買い求めの販売店にこ'連絡く 


ださい。 

スピーカー本体(本製品） . 1台 

マニュアル(本書） . 1枚 


本製離機能 


※本製品の電源は iPod より供給されます。 



<背面> 


ボリュームアップボタン 

in [in 


〇 + 

BUFFALO 

〇 - 

(卜 )) 

BSSP12I series 
MADE IN CHINA 


>—ボリユームダウンボタン 


( ご使用上の注意 



• iPod nano シリーズ以外は、倒れる恐れがありますので、スピー 
力一面を上にしてお使いください。 

• iPod nano を縦置きにする場合は、平らな場所など設置場所には 
十分注意してください。 

• ボリュームボタンを押し続けた状態でも音量は変わります。 

_ iPod を長時間接続したままにしないでください。 

• iPod 接続時は、 iPod 接続コネクターに対し垂直に接続してください。 
• 音量はボリュームダウンボタンを押し続けても、聞こえない程度 

まで/」ヽさくなりません。 

• 持ち運ぶ場合には iPod 接続コネクターに負荷がかからないよう 
にしてください。 iPod 接続コネクター破損の恐れがあります。 

• 抜き差しした場合、ボリュームは初期値に戻リます。 


お問い合わせ 


お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。 


弊社ホームページにて 最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン 
ロードを ご確認ください。 


ホームページ 


http://bufralo-kokuyo.jp/support/ 


上記で改善しない場合は、 テクニカルサボートセンターへ 
お問い合わせください。 


Web でのお問い合わせ先 


http://bufTalo-kokuyo.jp/support/toiawase/ 


fax でのお問い合わせ先 


050 - 5805-9384 


電話でのお問い合わせ先 


※電話番号はお掛け間違いのないようにこ'注意ください n 

nrn ■ si /:〇 o * i 77月〜土(日•祭日、年末年始除く） 
j J I / / 9:30〜12:00/13:00〜18:〇〇 

※〇50から始まる IP 電話を利用しています。 


保証契約約款 


この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するもので 

す。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取リ消すことができます 

が、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款 

により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。 

第1条(定義） 

1この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約し 
た重要な証明書をいいます。 

2この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合で 
あっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。 

3この約款において、「無償修理 J とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理 
をいいます。 

4この約款において、「無償保証 J とは、この約款に規定された条件によリ、弊社がお客様に対し無償 
修理をお約束することをいいます。 

5この約款において、「有償修理 J とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、 
お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 

6この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して柄包されたもののうち、本体部分をいい、付属 
品および添付品などは含まれません。 

第2条(無償保証） 

1製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼するこ 
とによリ、無償保証の適用を受けることができます。但 U 次の各号に掲げる場合は、保証期間内で 
あっても無償保証の適用を受けることができません。 

2修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。 

3ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル No. 等の重要事項が未記入または修正されて 
しヽること等によリ、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアル No. 等の重要事項 
が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。 

4販売店様が保証書にご購入日の証明をされていなしヽ場合、またはお客様のご購入日を確認できる 
書類(レシートなど)が添付されていない場合。 

5お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝擊等に 
起因して故障または破損した場合。 

6お客様における使用上の誤リ、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器 
との接続によリ故障または破損した場合。 

7火災、地篇、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または 
破損した場合。 

8消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取リ換える場合。 

9前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。 

第3条(修理） 

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 

1修理のご依頼時には製品を弊社テクニカルサポートセンターにご送付ください。テクニカルサ 
ボートセンターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)または/《ッケー 
ジをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など 
送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断リ致します。 

2修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修によリ行います。但し、万一、修理が困難な場合 
または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有 
する他の製品と交換する事によリ対応させて頂く事があリます。 

3ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディ 
スクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがご 
ざいますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについて/ゞックアップを作成いたしません。また、 
弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 

4無償修理によリ、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 

5有償修理によリ、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂 
きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但 
し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。 

第4条(免責事項） 

1お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、價務不 
履行または不法行為に基づく損害賠償賁任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 

2お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、 
無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基 
づく損害賠償の責に任じません。 

3弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであリ、ハードディスク等の 
データ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではあリま 
せん。 

第5条(有効範囲） 

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる 

保証もいたしません。 


• 製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更 
される場合があリ、現に購入された製品とは一部異なることがあリます。 

• BUFFALO ™ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されてい 
る他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などの 
マークは記載していません。 


株式会社パ'ッフ アロー コクヨサプライ 
BSSP 12 I シリーズ取扱説明書 


初版発行2009/10/21 
KM 00-0093-00 























































